Mgr inż. Tadeusz 


BEDNARCZYK 


długoletni biegły sądowy z zakresu budownictwa, sądów w Krakowie, Jaworznie i Chrzanowie 


NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC, DZIADZIO 1 BRAT 


przeżywszy lat 70, zmarł nagle 29 grudnia 1983 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 3. I. 1984 r. 
o godzinie 10.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żałobie: 


ŻONA, CÓRKA, SYNOWIE, SYNOWE, ZIĘĆ, WNUKI, SIOSTRA I RODZINA 


